L. s. 1474/04. 


Aleg. 200 © 


Wniosek. 


l Zważywszy, że c. k. gimnazyum akademickie we Lwowie według tegorocz- 
nego wykazu szkolnego liczy 908 uczniów, a mianowicie: 
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więc razem liczy klas 20 pomieszczonych w budynku trzypiątrowym, ciasnym i nieod- 
powiednim; 
Il. Zważywszy, że budynek ten jest trzypiątrowy i już dlatego samego nie- 
dogodny; 
III. Zważywszy wreszcie, że projektowana budowa nowego budynku dla tego 
gimnazyum idzie w odwłokę; 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 
Wzywa się c. k. Rząd, aby możliwie spiesznie przystąpił do budowy nowego 
budynku odpowiedniego dla c. k. gimnazyum akademickiego we Lwowie — i żeby, 


zanim to stać się będzie mogło, bezzwłocznie przystąpił do wynajęcia drugiego budynku 
dla tego gimnazyum w interesie nauki i zdrowia młodzieży. 


We Lwowie, dnia 20. października 1904. 


Wnioskodawca : 
Mazikiewicz w. r. 


Oleśnicki, Barabasz, Szajer, Żardecki, Potoczek, Tomaszewski, Bohaczewski, Stojałowski, 
Korol, Mogilnicki, Huryk, Effinowicz, Ostapczuk. Staruch. 


